2010 -2011 


CAKIRSU ILKOGRETIM OKULU 


OKULUMUZUN TARİHÇESİ 


Okulumuzun ilk açılışı 1951 yılında yapılmıştır.O zaman 
betonarme olmayıp tuğla duvarlı imiş.İki derslikli ve iki 
katlıymış.İlk katta derslikler ikinci katında öğretmenler için 
lojman inşa edilmiş.Okul açılmadan önce köyün öğrencileri 
Ballı dere veya Kumluca'ya gidiyorlarmış.Köye okulun 
yapılmasıyla Tek pinar Köyü'nden de öğrenciler gelmişler.Bu 
şekilde okulun hizmeti 1980'lere kadar devam etmiş.1981- 
1982 yıllarında eski okul yıkılıp yerine bu okul binası 
yapılmış.İnşaat yaklaşık bir yılda bitmiş.1982 de ilk birkaç ay 
eğitim-öğretim camide yapılmış.Okulumuz beş derslikli olup 
şu anda kullanılabilir iki derslik bulunmaktadır.Personel 
durumu yıllara göre değişmektedir.Öğrenci sayısıda bir 
zamanlar 120’ yi bulsada son yıllarda 20-25 arasında 
seyretmektedir.Okulun temizlik islerini okulun geleni ve 


İLKOKUL BÖLÜMÜNÜN GIRISI 
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KULLANILMAYAN SINIFIMIZ 
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KULLANILMAYAN SINIFIMIZ 


Elektrik tesisatinin ve boya badanasinin yenilenmesi gereken bir 
durumdadir. 15.07.2023 


LOJMAN 
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Lojmanin giriş bölümünden bir görünüş. 15.07.2023 
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Lojmanin mutfak kismi. 15.07.2023 


LOJMAN 


Lojmanin tuvaleti. 15.07.2023 


LOJMAN 


Lojmanin arka kismindan görünüşü. 15.07.2023 


OKUL TUVALETİ 


Tek lavabosu olup çeşme iki tanedir. 15.07.2023 


OKUL TUVALETI 


OKUL TUVALETI DIS GORUNUM 


Tuvaletin dıştan görünüşü 15.07.2023 
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ANASINIFIN GİRİŞ KAPISI 


İLKOKUL BÖLÜMÜNÜN GIRISI 
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OYUN PARKI 
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OKULUN DIŞ KAPISI 
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ODUNLUK OLARAK KULLANILAN 
SINIF 


MUDUR ODAMIZ 


MUDUR ODAMIZ 
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MUDUR ODAMIZ 


BILGISAYARLARIMIZ 


Müdür odası içerisinde olup toplam 4 adet bilgisayar mevcuttur.Bu 
bilgisayarlardan 3 tanesi kullanılabilir durumdadır 15.07.2023 


SINIFIMIZ 


sistemi sobalidir. 15.07.2023 


SINIFIMIZ 


ARAC-GEREC SINIFIMIZ 


Araç gereç sınıfı olarak kullanılan sınıf 15.07.2023 


ARAC-GEREC SINIFIMIZ 


Kullanilan ve kullanılmayan araç-gereçlerin konulduğu bir sınıftır. 15.07.2023 


ANA SINIFIMIZ 
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ANA SINIFIMIZ 


Anisinifin bir kisminda halifleks kaplıdır. 15.07.2023 
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1 adet olup kullanılabilir durumdadır. 15.07.2023 


i TARAYICI 


YAZICI 


1 adet olup kullanılabilir durumdadır. 15.07.2023 


PROJEKSIYON MAKINASI 


1 adet olup kullanilabilir durumdadir. 15.07.2023 


FOTOKOPI MAKINASI 


1 adet olup kullanilabilir durumdadir. 15.07.2023 


2005-2010 YILLARI 
ARASINDAKI OGRENCI 
SAYTMIZ 2005-2010 yılları arasında toplam 


oğrenci eğitim görmüştür.Çakırsu İlköğretim 
Okulu'ndan mezun olan öğrenciler daha önceleri 
Esençay İlköğretim Okulu”nda taşımalı eğitim 
görmüştür.Daha sonraki yıllarda ВаШаеге 
YİBO”da öğrenim görmeye başlamışlardır.Şu 
anda bu şekilde devam etmektedir.Okulumuzda 
1. sınıf öğrenci sayısı 4,2. sınıf öğrenci sayısı 
2,3.Sınıf öğrenci sayısıl,4.sınıf öğrenci sayısı 5,5. 
sınıf öğrenci sayısı 3,Anasınıfı öğrenci sayısı 7 
dir.Okulumuzun şimdiki mevcudu anasınıfı dahil 
22 öğrencidir. 
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= OKULUMUZUN 
İHTİYAÇLARI 


" Okul çatısının onarımı 

" Kullanılmayan sinifimizin iç cephesinin 
boyanması ve onarılması 

" Tuvalet” in dış kapısının yenilenmesi ve 
bakımının yapılması 

" Yazı tahtasının yenilenmesi 


" Okulun lojmaninin onarım ve bakımının 
yapılması 
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